QRD-System-Pedale - City/Trekking 


Gehäuse: Aluminium, Kunststoff, Kraton-Auflage 
Achse: Cr-Mo 

Adapter: 9/16” 

Lager: Kugellager, gedichtet 

Größe: 110 x 80 mm 

Gewicht: 349 g / Paar 

Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 16200 VE = 10/50 Paar 


QRD-System-Pedale - Trekking 


Gehäuse: Aluminium, geschmiedet 
Achse: Cr-Mo, CNC 

Adapter: 9/16" 

Lager: Industrielager, gedichtet 
Größe: 115 x 60 mm 

Gewicht: 338 g / Paar 

Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 15400 VE = 10/50 Paar 


QRD-System-Pedale - MTB 


Gehäuse: Kunststoff, einteilig 
Achse: Cr-Mo 

Adapter: 9/16" 

Lager: Kugellager, gedichtet 
Größe: 110 x 75 mm 
Gewicht: 270 g / Paar 

Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 16000 VE = 10/50 Paar 


Pedalaufnahme-Adapter 
für ORD-Pedale 


Größe: 9/16“ 
Gewicht: 76.g / Paar 


# 260 163 00 Aluminium / Ziehknopf Kunststoff 
VE = 10/50 Paar 
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Pedale pedals 


ORD-System-Pedal - City/Trekking 


Body: aluminium, plasic, kraton-top 
Axle: Cr-Mo 

Adapter: 9/16“ 

Bearing: ball bearing, sealed 

Size: 110 x 80 mm 

Weight: 349 g / pair 

With German homologation 


# 260 162 00 Unit = 10/50 pairs 


ORD-System-Pedal - Trekking 


Body: forged aluminium 

Axle: Cr-Mo, CNC 

Adapter: 9/16” 

Bearing: industrial bearing, sealed 
Size: 115 x 60 mm 

Weight: 338 g / pair 

With German homologation 


#260 15400 Unit = 10/50 pairs 


ORD-System-Pedal - MTB 


Body: plastic, one-piece 
Axle: Cr-Mo 

Adapter: 9/16" 

Bearing: ball bearing, sealed 
Size: 110 x 75 mm 
Weight: 270g / pair 

With German homologation 


#260 16000 Unit = 10/50 pairs 


Pedal Adapter 
for QRD-Pedals 


Size: 9/16” 
Weight: 76.9 / pair 


# 260 163 00 aluminium / plastic lock 
VE = 10/50 pairs 
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